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1. RUANG LINGKUP 


Standar ini meliputi arti simbol komponen dan mesin listrik yang 


banyak digunakan dalam produksi dan pemakaian mesin listrik. 


2. ARTI SIMBOL 


Arti simbol komponen dan mesin listrik seperti tabel dibawah ini. 


Gambar Simbol dan Arti 


No. Gambar Simbol 


Tabel 


Arti 


ll 


?2. 


belitan 

Salah satu dari ketiga macam simbol 
dapat dipilih. Untuk kesederhanaan 
Gipilih gelungan setengah lingkarag 
jumlah gelungan tidak ditetapkan, 
tetapi dapat dipakai untuk membeda- 
kan macam belitan seperti contoh 
berikut : 


Belitan komutasi 


Belitan seri 
Belitan shunt atau belitan terpisah 


Belitan transformator 
Catatan : untuk simbol dan gambar 
dari resistan adalah 


Sikat : | 
Sikat pada cincin Gesek 


Sikat pada komutator 
Generator, Umum 
Motor, Umum 


Mesin yang dapat dipakai sebagai 
Motor atau generator 
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16. 


17. 


18. 


19. 


20, 


Gambar Simbol 
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Tabel (lanjutan) 


Arti | 


Mesin listrik yang dikopel mekanis, 
baik dengan kopling atau lain-lain | 


Generator arus searah (Umum) 


Motor arus searah (Umum) 


Mesin arus searah, (generator atau 
motor, tergantung pada huruf yang 
dicantumkan) dua kawat penguatan 
dengan magnit permanen, 


Mesin arus searah (motor atau 
tegangan pada geneartor) penguatan 
seri 


Mesin arus searah (motor atau 
tegangan pada generator) penguatan 
terpisah 


Mesin arus searah (motor atau 
tegangan pada generator) penguatan 
shunt 


Mesin arus searah (motor atau 
generator) penguatan kompon pendek 


Contoh penggambaran terminal dan 
data lain. Generator arus searah 
penguatan kompon pendek 220 V 20 kw 


Generator arus bolak balik (Umum) 


Motor arus bolak balik (Umum) 
Motor universal satu fasa 
Motor repulsi satu fasa 


Motor arus bolak balik seri tipe 
deri 


Motor komutator tiga fasa 
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Gambar Simbol 


Tabel (Janjutan) 


AKEI 


Motor komutator tiga fasa sumber 
ke rotor, schrage dengan dua set 
sikat. Dua lingkaran dan garis me- 
nunjukkan dua belitan dalam rotor 


Contoh penggambaran menunjukkan ter- 
minal sikat dan data numerik Motor 
komutator tiga fasa sumber pada 
rptor, dua set sikat, 380 V, 30 kW, 
15 He. 


Generator serempak (Umum) 


Motor serempak (Umum) 


Genartor atau motor serempak dengan 
magnet permanen 


Generator serempak (GS) atau motor 
serempak (MS), satu fasa 


Generator serempak atau motor serem- 
pak tiga fasa, hubungan bintang, 
netral tidak dikeluarkan 


Generator serempak atau motor 
serempak tiga fasa, hubungan bintang 
titik netral dibawa keluar 


Generator atau motor serempak dengan 
kedua ujung belitan dibawa keluar 


Contoh variasi No. 36 
Contoh variasi No. 36 


Contoh penggambaran terminal, sikat 
dan data numerik. 

Generator serempak atau motor se- 
rempak tiga fasa, ujung-ujung , be- 
litan dibawa keluar. 


Motor tak serempak, rotor terhu - 
bungan singkat (penggambaran umum) 
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Motor tak serempak dengan rotor be- 
litan penggambaran umum 


Moto? tak serempak, rotor sangkar 
satu fasa 


Motor tak serempak satu fasa, rotor 
Sangkar, ujung-ujung belitan fasa 
belah dibawa keluar 


Motor tak serempak tiga fasa, rotor 
sangkar, hubungan belitan segitiga 


Motor tak serempak tiga fasa, rotor 
sangkar. Ujung-ujung belitan dibawa 
keluar 


Motor tak serempak tiga fasa, rotor 
lilit 


Motor tak serempak tiga fasa, hubung- 


an.bintang dengan pengasut otohatis 
pada rangkaian rotor 


Contoh penggambaran menunjukkan ter- 
minal dan data numerik. 


Motor tak serempak tiga fasa, rotot 
lilit 500 V, 20 kW, 50 Hz 
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